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ÖSTERREICHISCHER GOLF-VERBAND 


Mannschaftsmeisterschaften MidAm Damen 2022 Einteilung 


. 901 GC Wien 


601 
201 
307 
402 
204 
314 
206 


— 


.. 407 
. 911 
. 325 
. 622 


a 927 


101 


. 610 
. 713 


Murhof 

Kärtner Golfclub Dellach 
Golfclub Schloss Schönborn 
GC Linz - St. Florian 

GC Wörthersee/Velden 
Colony Club Gutenhof 

GC Klagenfurt-Seltenheim 


GC GolfRange Wien-Achau 
Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 
Golf Club Kremstal 

GC Radstadt 

GC Zillertal Uderns 

Golfpark Klopeinersee 

GC Föhrenwald 

Golf-& Landclub Achensee 


Linzer GC Luftenberg 

Golfclub Haugschlag-Waldviertel 
Fontana GC 

Grazer Golfclub Thalersee 


GC Spillern 

GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 
GC Gut Freiberg 

GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 


Absteiger 2022 


GC Am Mondsee 

GCC Salzburg-Klessheim 

Golfclub Murtal 

Golfclub Seefeld Reith 

Golfclub Regau Attersee-Traunsee 
GC GolfRange Wien-Schwechat 
Diamond Country Club 

Golfclub Montfort Rankweil 


Reiters GCC Bad Tatzmannsdorf 
Golfclub Frühling 

GC Schloss Ebreichsdorf 

GC Sonnberg Kobernausserwald 


GC Gut Altentann 
Diamond Club Ottenstein 
GC Weitra 


